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« La premiere pitrre Jut potee Ic 3 Scptfmbre 1705; les Arches cni'drcment « fcrmt'cs c'faient encore tur kur ceinlrc, fans qua le detsus du Pontfut acheve; « lorvqiie le 8 Novcmbre 1110, une ci ue cccasicnna la chute de la plus nrande « partic de cet ourrage, construit acec un so in $ une exactitude tant sur le choix « quo xur I'emploi des materiauoc, dont il n'y a peut-etre point d'excmple. »5
f. — Ensemble —• Omm75
f — Grande arche — 2mm
La clef de 1'arche centrale etait decor^e d'un cartouche; au-dessus, devait sc dresser une pyramicle comme plus tard i\ Blois (1716-1724).
Tout 6tait fond6 sur pilotis; les voutes etaicnt construites sur cintrc retrousso, du type adopts plus tard par Perronet.                                                             '
En 1707, les massifs s'elevaient ^ 3 assises au-dessus des naissances.
Le 20 juillet 1709, les piles 6taient monies i\ mi-hauteur du chaperon ; comme plus tard a Blois, 1'arriere-bec 6tait en trapeze.
Le de"bouch6 total, de 58 toises (113m04), 6tait tout a fait insuffisant : dc la, les affouillements qui orit fait tomber le pont.
Le pont construit plus tard par de Re'gemortes (achcv6 en 1703) a 13 arches de 10 toises, soit un debouch^ de 130 toises (253m37).
5. — « Description du nouveau Pont de pierre construit sur la Riviere d'AUier a ^Inulins, jiar «. M. de Regeinortes, Premier Ingenieur des Turcies et Lewes », M, DCC. LXXI, Paris, Irnprimerie de Loltin, (Avant-propos, p. 1).*.  II If ITU! nn rln'/" tt'iriirn1 <lt> "  mliililt'.  il t't' n mtilnil ttrci- I'lniifilinKniit'i'. IJnnli'f tut I'itn/ umin it/tri'it I/it'll fit! ttt'hi'n'; I'lir/rli/n, /n'ri' iltt
